Ludwik Bogdanowski 


obywatel m. Krakowa i majster kamieniarski, 


przezywszy lat 45, po krötkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramentami, 


dnia 16 Marca 1896 r. zmarl w Podgörzu. 


W ciężkim smutku pozostała zona wraz z rodziną zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na obrzęd 
pogrzebowy, który odbędzie się we Środę dnia 18 b. m. o godzinie 3 popołudniu z domu pod L. 9 przy 
«I. Krakusa w Podgórzu na cmentarz miejscowy. 


Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


